- JULIA z Baneckich BERNACKA 


żona obywatela m. Krakowa 


urodz. w Połousczce na Litwie 1826 r., po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona 
św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 6 Kwietnia 1891 r. 


W żalu pogrążeni mąż, syn i córka Zmarłej zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Środę dnia 0-g0 b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu pod L. 25 


przy ulicy Floryańskiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


